CURENTUL ELECTRIC CONTINUU 


intensitatea curentului electri 


Lle 


cu ampermetrul în serie 


A(Amper) , se măsoară 


s 


q-sarcina electrică (C-coulomb) 


At- intervalul de timp (s) 
Tensiunea electrică (cădere de tensiune, 


[Ul=V Wolt), se măsoară cu voltmetru in paralel 
Las lucrul mecanic necesar deplasării unității de sarcină 
din A în B (J=joule) 

Tia f iiiar 

E-Usu, 

E= Wnecesara transportului aaraa prin tot circuitul 


U - tensiunea la bornele generatorului 


y = Wnecesara transportului sarcinii electrice prin circuitul exterior 
q 


u - tensiunea internă a bateri 
f Wnecesară transportului sarcinii etectvie prin sursa 
4 


_JE-Ir daca I străbate sursa de la =ja+ 
w= Eber daca I străbate sursa de la + la = 


p -rezistivitatea materialului, mărime ce caracterizează 


natura materia-lului din punctul de vedere al opoziţiei la 


trecerea curentului electric, [Ø], =Q-m; 


!-lungimea conductorului (m); 

S - aria secţiunii transversale a conductorului(m?). 

Variatia rezistivităţii și tezistenţei în funcţie de 
emperatură: 


te 


p -rezistivitatea materialului la temperature t (Q-m); 
po -este rezitivitatea la 0°C (Q-m); 

q este coeficientul termic al rezistivitäții (constantă de 
material) (grad). 


Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit: 


R-rezistenţa echivalentă a circuitului 
rezistența internă a sursei (interioară) 
Regimuri de funcţionare: 

- funcţionațea în sarcină; 


- funcţionarea în scurtcircuit 


R=o atunci 


, [[ okircuitul este deschis. 


(a)Caracteristica KA 
tensiune-curent a unui IRI? 
vezistor 1) 


(2)Caracteristica uv 


tensiune-curentaunei o 
surse 

Legea Ia lui Kirchhoff. 

Formularea +: Suma iatensităţi lor curenților care intră într- 
un ochi de rețea este egală cu suma intensităţilor curenților 
care ies din acel nod. 

Formularea 2: Suma algebrică'a intensităţilor care se 
întânesc într-un nod de reţea, este nulă. 


Legea a II-a a lui Kirchhoff: 
Suma algebrică a tensiunilor de pe consumatorii aflaţi într- 
un ochi dereţea este egală cu suma algebrică a tensiunilor 
electromotoare ale generatoarelor din acel ochi de reţea; 


Pb ul 


Gruparea rezistoarelor: 


Obs: este mai mică decăt orice R,; 


Caz particulăt: gruparea a n rezistoare identice: 


Gruparea mixtă a m grupări paralel de n rezistoare 


Dacă două rezistenţe disipă aceeasi putere de la o 


sursă atunci 
şi 


identice grupate în serie| 


Gruparea generatoarelor 
Gruparea serie: 


E, FFE, 


2 


gruparea a n generatoare identice 


Gruparea paralel 


P 


ub = 


RaT 
EI Ro 


Putilă- puterea consumată/disipată în rezistențele 


WP, 


zonsumata 


exterioare 
Pconsumată - puterea generată de sursă/ totală 


Adaptarea aparatelor de măsură: 
$untul ampermetrului (se montează în paralel cu 
ampermetrul, pentru a crește domeniul de măsurare): 


Rezistența adițională a voltmetrului(se montează în serie, 
cu voltmetrul, pentiu'a crește domeniul de măsurare) : 


tera |T [107 Mărire si unități 
beiga |G |10 fundamentale 
| fega |M_|10° 1. lungimea “etru (m) 


10. 2. masa - kilograa (kg) 1! 
ENC. 


> 
zE 
peg 

5 
al 
3 


deca WA 110 4. temperatura - kelvin (K) 

aa la Pia 5. intensitatea curentului - 

centi |e |10 ui a i 

mili [m | 107 6. intensitatea luminoasă - 

micro |u 10° candelă {cd) 

nano n 107 7: cantitatea de substanță - 
Wla (Pa [At]; 57 -5= KW H=360) pico |p |107 | [mai 


Puterea maximă disipată de o sursă se obține cind 


şi este 


